Reduced service schedule in effect when declared in advance by the MBTA. 

In most cases, announcement made late in the afternoon on the prior day. Should an event 
occur requiring a more immediate service change, please check departure times prior to 
travel, and stay connected to MBTA.com for up-to-the minute information. 


2020 REDUCED 
SERVICE SCHEDULE 


Monday to Friday 


Monday to Friday 


ZONE STATION TRAIN # 7700 7740 1702 7742 1704 1706|1708 1710 1712 1714 1716 1718 ZONE — STATION TRAIN # 1703 1705 1707]1709 1711 7741 7701 1713 7743 1715 1717 1719 
6 Forge Park/495 6 5:35 - 640 - 8:40 10:40}12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 1A SOUTH STATION & 7:20 9:20 11:20] 1:20 3:20 4:20 4:40 5:20 5:25 7:20 9:20 11:20 
6 Franklin/Dean College 5:42 - 6:47 - 8:47 10:47]12:47 2:47 4:47 6:47 8:47 10:47 1A Back Bay &| 7:25 | 9:25 | 11:25] 1:25 | 3:25 | 4:25 | 4:45 | 5:25) wa | 7:25 | 9:25 | 11:25 
5 Norfolk 6 549 - 6:54 - 8:54 10:54]12:54 2:54 4:54 6:54 8:54 10:54 1A Ruggles & 7:28 9:28 1:28) 1:28 3:28 4:28 4:48 5:28 FAR 7:28 9:28 11:28 
4 Foxboro & - 6:15 = | 74615 = = = = = = = = 2 Readville & 7:38 9:38 11:38] 1:38 3:38 4:38 4:58 5:38 mount 7:38 9:38 11:38 
4 Walpole 5:56 - 7:01 - 9:01 11:01] 1:01 | 3:01 5:01. 7:01 9:01 11:01 2 Endicott 7:41 9:41 11:41] 1:41 3:41. 4:41. 5:01 5:41 5:58 7:41 9:41 11:41 
4 Windsor Gardens 6:00 6:28 7:06 7:48 9:06 11:06] 1:06 3:06 5:06 7:06 9:06 11:05 2 Dedham Corp. Center & 7:45 9:45 11:45] 1:45 3:45 4:45 5:05 5:45 6:02 7:45 9:45 11:45 
3 Norwood Central & 6:05 6:32 710 7:52 9:10 11:10] 1:10 3:10 5:10 7:10 9:10 11:09 3 Islington T:A7 9:47 11:47 | 1:47 3:47. 4:47. 5:07 5:47. 6:04 7:47 9:47 11:47 
3 Norwood Depot &| 6:07 | 6:34 | 7:12 | 7:54 | 9:12 | 1112 | 1:12 | 3:12 | 5:12 | 712 | 9:12 | 11:11 3 Norwood Depot | 7:50 | 9:50 | 11:50] 1:50 | 3:50 | 4:50 | 5:10 | 5:50'| 6:07 | 7:50 | 9:50 | 11:50 
3 Islington 610 6:38 7:16 7:58 9:16 11:16] 116 3:16 5:16 7:16 9:16 11:14 3 Norwood Central & 7:53 9:53 11:53] 1:53 3:53 4:53 5:13 5:53 6:10 7:53 9:53) 11:53 
2 Dedham Corp. Center & 6:12 6:41 7:19 8:01 9:19 11:19] 119 3:19 519 7:19 9:19 11:17 4 Windsor Gardens TBsy/ || SHSs7/ || SNRs || ‘siz || Sksy/ || 4s || sez? | epsi7/ || Gavi || 7Asiz/ | SB Siz/ || PSI7/ 
2 Endicott 615 6:43 7:21 8:03 9:21) 11:21} 1:21 3:21 5:21) 7:21 9:21. 11:19 4 Walpole 8:03 10:03 12:03] 2:03 4:03) - 5:23 6:03 - 8:03 10:03 12:03 
2 Readville &| 6:18 | via | 7:24 | 8:06 | 9:24 | 11:24] 1:24 | 3:24 | 5:24 | 7:24 9:24 | 11:21 4 Foxboro t| - - - - - Shlll = - |6:28| - = = 

1A Ruggles & 6:28 Far 7:34 8:16 9:34 11:34] 1:34 3:34 5:34 7:34 9:34 11:31 5 Norfolk & 810 10:10 1210} 210 4:10 - 5:30 610 - | 810 10:10 12:10 
1A Back Bay & 6:33 Mount 7:38 8:20 9:38 11:38] 1:38 3:38 5:38 7:38 9:38 11:35 6 Franklin/Dean College 8:17 | 10:17 | 12:17 | 2:17 | 4:17 = | SySi7/ || Ei || = 8:17 | 10:17 | 12:17 
1A SOUTH STATION & 6:38 7:18 7:43 8:25 9:43 11:43] 1:43 3:43 5:43 7:43 9:43 11:40 6 Forge Park/495 & 8:24 10:24 12:24] 2:24 4:24 - 5:44 6:24 - = 8:24 10:24 12:24 

ee eee REDUCED SCHEDULE no sevice 


changes to the Commuter Rail schedule are needed. During 
these times, the symbols to the right will communicate 
service level and impact on passengers. 


Trains will operate on a 


normal schi 


edule. 


Major changes to the regular schedule. Schedules 
also available on MBTA.com and in Boston stations. 


No passenger service on 
Commuter Rail. 


® 


Massachusetts Bay 


Transportation Authority 


I<eOuIS 


Visit 
MBTA.com 


v 


Customer Service 


617-222-3200 


Download the 


Commuter Rail App 


Follow 


@MBTA_CR 


